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SYNTORCHESTRA 


TRANSISTORS (Q) & DIODES (D) LIST 




Schem.Ref. 

Circuit 

Type 

Part Code 

CHASSIS 

POWER SUPPLY (DWG 5/SE 201) 


8000/1112201 

Q 1 

Series Stabilizer. 

Westinghouse 156 - 043 
RCA 2N 3055. 

W/1800-W/1801 

PA 547 

VOLTAGE REGULATOR BOARD (DUG 5/SE 201) 

6645/1112201 

Q2 - Q3 

Series Stabiliser.. 

BC 287.. 

BC 303 - 6. 

w/1702 

I.C.1—I.C.2 

Series Stabilizer. 

TEXAS-SN 72723N. 

w/1209 

D1 + D6 

Rectifier Diodes...... 

ix 9809.. 

b/iooo 

B/lOOl 

Z 1 

Zener Diode (13V - 1W)..... 

ITT - ZY 13.. . 

B/1418 

Z 2 

Zener Diode (5>6V - 400ntW). 

ITT - ZPD 5,6. 

B/1309 

PA 542 

KEYSWITCH (DWG l/SE 201) 


6637/1112201 

Q al 

Switoh. 

BC 209 - B. 

BC 239 - B. 

W/1407 

D ali-D a37 

Diodes.. 

S.G.S. IX 9809. 

TEXAS IN 4148. 

b/iooo 

B/1003 

PA 544 

ELECTRONIC SWITCHING POLY (DWG 2-3/SE 201) 

6639/1112201 


: 




Q cl 
Q c2 

Q c3-Q c4 
Q c5 

Q c6-Q c7 
Q c8 

e c9 

Q clO 


Gate... 

Switch... 

Oscillator Vibrato, 

Buffer. 

Oscillator Vibrato, 

Buffer... 

Active Filter. 

Preamplifier,...... 


Q cll+Q cl4 Mute Switches, 
Q cl5-Q cl6 Dual Fet.. 


BC 209 - B. 
BC 239 - B. 


Q cl7 
i*c. ci 

PA 555 

I.C. 


Switch.. 

Preamplifier. 


TEXAS - TIS 70.. 

BC 209 - B. 

BC 239 - 3. 

S.G.S. TBA 231.. 


GATE BOARD (DWG 2/SE 201) 

Gate To 12 emitter. 


W/l407' 


ITT-TDA 0470. 


W/2001 

W/1407 

W/1201 

6640/1112201 

W/1207 
































































SYNTORCHESTRA 


TRANSISTORS (Q) & DIODES (D) LIST 




Schem.Ref. 

Circuit 

Type 

PA 565 

POLYPHONIC TONE GENERATOR (DWG 2/SE 201) 

I.C. bl 

Nand Gate.. 


I.C. b2 

Fase Generator... 

SN 29858N. 

I.C. b3 

I.C. b4 

Dual On-Shot.. 

SN 2Q730N* 

Dual J-K flip - flop. 


I.C. b5 

G.I. Synthesyzer. 


I.C. b6+9 

Frequency Dividers. 


D bl 

Diode * •. 

IX 9808... 


IN 4148... 

PA 560 

POLY - MONO PREAMPLIFIER 

(DWG 3-5/SE 201) 

Q fl-Q f2 

Preamplifiers.. 

BC 209 - B, 
BC 239 - B 

PA 546 

MONOPHONIC TONE GENERATOR 

(DWG 4/SE 201) 

Q dl 

Current Reference Generator 1 BC 209 - B, 

Q d2-Q d3 

Oscillator*... 



Part Code 


Q d4 
Q d5 


Q d6-Q d7 
Q d8-Q d9 
Q dlO 
Q dll 
Q dl2 
Q dl3 

Q dl4-Q dl5 
Q dlft~Q dl7 
Q dl8-Q dl9 
Q d20 
Q d21 

Q d22-Q d23 
I.C. dl 
d2 
d3 
d4 
d5-6 
d7 


I.C. 

I.C. 

I.C. 

I.C. 

I.C. 

Z dl 

D dl+D dl4 


Integrator, 
Switch. 


Switch Fet.., 

Dual Fet. 

Switch.. 

Preamplifier, 

Switch... 

Switch. 

One-Shot. 

Switches...., 

Switches. 

Switch....... 

Fet... 


BC 154. 

BC 209 - B. 

BC 239 - B. 

AMELCO 2N 4304. 
TEXAS TIS 70.., 


BC 209 - B. 
BC 239 - B. 


} 


Switches. 

Buffer. 

Preamplifier.... 

Sample And-Hold. 

Voltage Summer....... 

Reference Voltage Generator 

Transistor Arrays,..... 

Zener Diode ( 6,2Y-1W). 

Diodes.. 


BC 154. 

BC 209 - B. 

BC 239 - B.. 

BC 154. 

BC 209 B - BC 239 B. 

AMELCO 2N 4304. 

BC 154. 


TEXAS SN 72741 P, 


FAIRCHILD 741 TC, 


R. C.A. CA 3046... 

ITT ZY 6,2. 

S. G.S. IX 9809.., 
FAIRCHILD BA 130. 


6646/1112201 

W/1000 

w/1011 

w/1009 

w/1002 

w/i105-1 

w/1100 

w/1101 

B/looa-B/1003 


6643/1112201 

W/1407 

6642/1112201 

W/1407 

w/1500 

W/1407 

W/2000 

w/2001 

W/1407 

W/1500 

W/1407 

W/1500 

W/1407 

W/2000 

W/1500 

W/1210 


W/1211 

B/1410 

B/1000-B/1003 


















































































SYNTORCHESTRA TRANSISTORS (ft) & DIODES (D) LIST 


Schem.Ref. Circuit Type 


PA 545 MONOPHONIC FILTERS (DWG 4-5/SE 201) 



Part Code 


6641/1112201 


Q el+Q e4 

Switches.. 

Q e5 

Q e6 

Q e7+Q e8 

Q e9 

Switch... 

Triangle Wave Shaper. 

Trigger. 

Trigger..... 

Q elOfrQ el 5 

Mute Switches. 

Q el6-Q el? 
I.C. el 

I.C. e2 

Dual Fet.•, ■,. 

Sine Wave Shaper* * . *. 

Preamplifier... 

D el+D e7 

Diodes.. 


BC 209 - B. 

BC 239 - B. 

W/1407 

BC 154. 

BC 209 - B. 

. W/1500 

BC 239 - B. 

W/1407 

BC 154. 

. W/1500 

BC 209 - B. 

BC 239 - B..... 

W/1407 

TEXAS - TIS 70. 

SN 72741 P. 

SN 76131. 

W/2001 
. W/1210 
. W/1201 

S.G.S. IX 9809. 

FAIRCHILD BA 130. 

B/1000^B/1003 




































